Najlepsza aplikacja latarka na przerwy w dostawie prądu w domu
Gdy zabraknie prądu, potrzebujesz latarki, która działa natychmiast — bez reklam, bez ładowania i bez dostępu do internetu.
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Pierwsze 30 sekund awarii zasilania

Gaśnie prąd. Wszędzie robi się ciemno. Po omacku sięgasz po telefon. W tych pierwszych, decydujących sekundach potrzebujesz światła natychmiast — a nie aplikacji, która ładuje się pięć sekund, bo w tym czasie pobiera reklamy, ani latarki ukrytej trzy przesunięcia palcem w głąb ustawień.

Dobra aplikacja latarka na przerwy w dostawie prądu musi spełniać cztery warunki: uruchamiać się błyskawicznie, działać niezawodnie bez internetu, być łatwa do znalezienia na ekranie głównym i wytrzymać tak długo, jak długo trwa awaria.


Czego potrzebujesz podczas awarii zasilania


	Natychmiastowe włączenie — jedno dotknięcie i jest światło. Bez ekranu powitalnego, bez reklam, bez ładowania.

	Działanie offline — podczas rozległych awarii mogą przestać działać także maszty sieci komórkowej.

	Minutnik automatycznego wyłączania — oszczędza baterię. Nie wiesz, jak długo potrwa przerwa w dostawie prądu.

	Tryb światła ekranu — delikatna poświata ekranu jest wygodniejsza do poruszania się po domu niż oślepiająca dioda LED.

	Tryb SOS — pozwala w razie potrzeby wezwać pomoc sygnałem z okna.

	Bez reklam — reklamy wymagają internetu i zasłaniają ekran dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz światła.




OneTap - Flashlight & SOS — na przerwy w dostawie prądu

OneTap - Flashlight & SOS to idealne rozwiązanie na domowe awarie zasilania:


	Włączanie jednym dotknięciem prosto z widżetu na ekranie głównym.

	Latarka LED pomaga znaleźć skrzynkę z bezpiecznikami.

	Światło ekranu daje łagodne oświetlenie pokoju.

	Minutnik oszczędza baterię podczas długich awarii.

	SOS pozwala sygnalizować z okna.

	100% offline, bez reklam.



Zainstaluj OneTap na iPhone'a lub OneTap na Androida, zanim nadejdzie kolejna burza.
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